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A NEW VARIETY OF QUERCUS CHENII NAKAI 

Liu Mao-chun 

cm 7 Quercus ckenii Nakai 

var. linanensis M. C. Liu et X. L. Shen, var. nov.o 
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Quercus chenii Nakai v ar. linanensis M. C. Liu et X. L. Shen, var. 

.no v. 

A var. chenii recedit capulis majoribus, 1.8—2.3 cm diam., bracteis 
longe lineari-subuliformibus sursum reflexis secus marginem cupularum, 
•ceterum bracteis breviter subuliformibus vel squamiformibus, partim refl- 
-exis; glandibus late oyoideo-sphaericis vel oblonge late ellipsoideis, 1.8 — 
2.6cm longis, 1.4—1.8cm diam,; foliis obovato-ellipticis vel ovato-longo- 
■ellipticis, 10—13.5 cm longis, 3.4—5.5 cm latis, saepe supra medium lati- 
■ssimis. 

Zhejiang.- Lin-an Xian, 29. Sept. 1983. Shen Xiang-lin 832034; eodem loco, 
•Oct, 1983. Liu Mao-chun 83048 (TypusJ ZJFC).. 
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